Władysław Ludwik Kawecki 


profesor gimnazyalny, 


po długićj i ciężkićj słabości zaopatrzony śś. Sakramentami zasnął w Panu dnia 
5. Maja 1879 w 32 roku życia. 

Stroskana rodzina i koledzy zmarłego zapraszają znajomych i pobożnych 
wiernych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we środę dnia 7. b. m. o 
godzinie 9% z rana wyprowadzeniem zwłok zmarłego z domu pana Pedenkow- 
skiego przy ulicy Sandomierskićj do kościoła farnego, a ztad na cmentarz. 


Rzeszów, dnia 5. Maja 1879. 


Rzeszów. Drukiem J. A. Pelara. 


